KAROLINA KLUMPP 
ve REINHEIM TRENNER 


przeżywszy lat 64, po długićj a dolegliwéj chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, 
na dniu 3cim Listopada 1853 roku życie zakończyła. 
Pozostały mąż i wnuk, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie 


zwłok wprost na Smętarz w dniu Stym b. m. i r. o: godzinie 3 po południu, zaś na Żałobne Na- 
bożeństwo do kościoła S. Piotra w dniu Żym b. m. o godzinie 10 zrana. 


KRAKOW.— W drukarni „Czasu, 1853 roku. 
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